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NHCD S.a r.l. , en liquidation volontaire 
Societe a responsabilite limitee 

Siege social : 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 202208 

La liquidation volontaire de la societe NHCD S.a r.l., decidee par acte du notaire Maitre 
Jean-Paul Meyers en date du 23 novembre 2016, a ete cloturee lors de l’assemblee 
generale extraordinaire sous seing prive tenue en date du 30 decembre 2016. 

Les livres et documents de la societe seront conserves pendant cinq ans au siege social 
de la Societe au 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg. 
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